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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Ontwerpbeschikking DEKRA Incos GmbH, Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu 


Kennisgeving Kernenergiewet 

Vanaf 5 juli 2016 tot en met 15 augustus 2016 ligt het ontwerpbesluit op de vergunningaanvraag van 
DEKRA Incos GmbH ter inzage. Tot en met 15 augustus 2016 kan eenieder zijn of haar zienswijze naar 
voren brengen. 

Achtergrond van de vergunning 

DEKRA Material Testing GmbH heeft de vergunning voor het toepassen van toestellen, ingekapselde 
bronnen en verarmd uranium ten behoeve van industriële radiografie op steeds wisselende plaatsen 
in geheel Nederland overgedragen aan DEKRA Incos GmbH. 

Teglijkertijd met de overdracht heeft DEKRA Incos GmbH verzocht om uitbreiding van de vergunning 
met opslag van ingekapselde bronnen in een tijdelijke bergplaats op wisselende plaatsen in geheel 
Nederland. 

Bij toepassingen van ingekapselde bronnen voor niet-destructief onderzoek worden de bronnen vaak 
tijdelijk (weken tot maanden) op een werklocatie gebruikt. In dat geval is op de werklocatie geen 
permanente bergplaats aanwezig. De tijdelijke bergplaats voorkomt dagelijks vervoer van bronnen 
van en naar de werklocatie. 

De minister van Infrastructuur en Milieu is bevoegd om op deze vergunningaanvraag te beslissen. 

Procedure 

Op 17 juli 2015 is van DEKRA Incos GmbH een vergunningaanvraag op grond van de Kernenergiewet 
ontvangen. Op verzoek van het bevoegd gezag is deze aanvraag op 17 november 2015, 8 januari 2016, 
11 mei 2016 en 24 juni 2016 door DEKRA Incos GmbH nog nader aangevuld. Voor de behandeling van 
de vergunningaanvraag zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure worden doorlopen 
conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Met deze kennisgeving wordt mededeling 
gedaan van de ontwerpbeschikking en van de mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswij¬ 
zen. 

Ontwerpbeschikking 

In de ontwerpbeschikking is het aangevraagde: industriële radiografie en opslag in een tijdelijke 
bergplaats op wisselende plaatsen in geheel Nederland, onder beperkingen en voorschriften vergund. 
Vergunning zal worden verleend op grond van de artikelen 15 onder a, 29 en 34 van de Kernenergie¬ 
wet en de artikelen 23, 24 en 25 van het Besluit stralingsbescherming. 

Waar kunt u de ontwerpbeschikking inzien? 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige relevante stukken liggen vanaf 5 juli 2016, gedurende 
een periode van 6 weken, ter inzage bij: 

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) 

Stralingsbescherming 
Aanvragen en Melden 
Bezuidenhoutseweg 67 
2594 AC Den Haag 

Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak (telefoon 070 - 348 73 66) van maandag tot en met 
donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur. 

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen bij ANVS Stralingsbe¬ 
scherming, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur, telefoon 070 - 348 
73 66. 
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Hoe kunt u op de ontwerpbeschikking inspreken? 



Eenieder kan tot en met 15 augustus 2016 zienswijzen met betrekking tot de ontwerpbeschikking naar 
voren brengen. 

Schriftelijk: 

Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij: 

ANVS 

Stralingsbescherming 

Aanvragen en Melden 

O.v.v. Zienswijze DEKRA Incos GmbH 

Bezuidenhoutseweg 67 

Postbus 16001 

2500 BA Den Haag 

Mondeling: 

Voor mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met de ANVS Sector stralingsbescher¬ 
ming, telefoon 070 - 348 73 66, tijdens kantooruren. 

Degene die zienswijzen naar voren brengt, kan verzoeken de door hem/haar vermelde persoonsgege¬ 
vens niet openbaar te maken. 

Wat gebeurt er met de zienswijzen? 

Na de ontwerpbeschikking wordt door de minister van Infrastructuur en Milieu de definitieve 
beschikking opgesteld. In de definitieve beschikking wordt op de naar aanleiding van de ontwerpbe¬ 
schikking ingebrachte zienswijzen gereageerd. Van de definitieve beschikking wordt te zijner tijd in de 
Staatscourant mededeling gedaan. 

Waar vindt u meer informatie? 

Heeft u na het lezen van deze kennisgeving nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u 
tijdens kantooruren terecht bij ANVS Sector stralingsbescherming, telefoon 070 - 348 73 66. Ook is het 
mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl onder 
vermelding van 'vraag m.b.t. Zienswijze DEKRA Incos GmbH'. 
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